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Ciotek ZELECHOWSK 


KOMANDOR PMW W STANIE SPOCZYNKU, B. NACZELNIK ŻEGLUGI MORSKIEJ SUM, 
B. PEŁNOMOCNIK PRL DO SPRAW MORSKICH, B. INSPEKTOR PRS W SZCZECINIE 


ur. w Wilnie w 1879 r. po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, A 


zasnął w Panu dnia 23 grudnia 1968 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 28-go bm. 
o godzinie 12-tej w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu: 


ZONA. 


MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO 
USLUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-2 
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